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* Tibi  quidem ,  vir  ornatiffime,  Jl udiorum  in  re  medica  pri¬ 
mitias  offerendi ,  occafionem  hanc  oblatam  lubentiffime  arripio  ; 

.  \  .  ^  ^ 
me  etenim  ab  incunabulis  tibi  convicior  em  ^  amore  vere  paterno 
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femper  fovijli  ;  ab  infante  morte  non  femel  abripuijli ;  et 
ad  hodiernum  ufque  tempus  fumraa  laborqfti  cum  cura>  me 
liberali  omni  doctrina  excolendum . 

s, 

\ 

Accipias  ergo ,  trecor ,  tentamen  hoci  imperfeElum  quidem^ 
animi  vero  haud  ingrati  tejlimonium > 

Edinburgi  die  8V0.  ? 
ante  Cai.  JuL  j 
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ELECTRICITATEM  tam  multa  miraque 
comitantur  phaenomena,  ut  nulla  fortaffe 
fcientia  attentione  noftra  dignior  eft  ;  praefertim 
autem,  fi  ad  vires  ejus  medicatrices  afpiciamus : 
harum  inventio  ad  cafus  fortuitos  potius  refe* 
renda,  quam  ad  hominis  rationem. 

Pivati  Venetus,  (inter  plurima  experimenta,  ad 
ele&ricitatis  eflfedtus  in  variis  corporibus  dete¬ 
gendos,  inftituta)  exiftimavit  fe  perfentire  varieta¬ 
tes  in  illis  infignes,  prout  principia  haec  compo¬ 
nentia  efient  diverfa.  Abhinc  collegit,  materiam 
ele&ri  fubtilem  fecum  traxiffe  particulas  earum 
fubftantiarum,  quae  a&ioniejus  erant  fuDje&ae; 

et 
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et  ergo,  medicamenta  hoc  modo  introduci  poflc 
in  eas  paries  (latuit,  ad  quas,  communi 

modo  irigefta  nunquam  perventura  funt.  Ad 
hunc  finem,  c  ros  ele&ricos  vitreos  variis 
medicamentis  intus  inftruxit,  et  hos  in  variis 

4 

morbis,  quibus  remedia  accommodata  erant,  u- 
furpevit.  Multas  perfecit  fanationes  ;  feci  imagi¬ 
natione  vel  potius  pfeudobleplia  quadam  abrep¬ 
tus,  fpeciales  in  remedio  effe&us,  qil  -  nulli  ei  aut, 
exiflfimavit  fe  videre  ;  et  fanationem  quan  vires 
eledtri  perfecerant,  medicamentis  falfo  tribuit. 
Ad  veritatem  tam  mirae  rei  comprobandam, 
multi  philofophi  animos  aa  elec  ricitatem  ver¬ 
tere :  et  cel.  Nollet  hoc  confilio  in  Italiam  ivit; 
ibique  ab  ipiis  viris,  qui  haec  exj  rr  menta  fece-' 
rant,  graviflirnum  argumentum  faii  hi  e  eorum 
accepit.  Profefior  Bianchini  corarn  ip 
do!mn  Pivati  accuratifiimis  demonftra'.  ex 
mentis.  Poli  hoc  temporis  ele&ricitas  -  1 

famam  adepta  eft,  quae  antea  medicam*  i 

erat.  Experientia  hodierna  fententi.  rave  ti 

confirmat. 

■  l)e  viribus  eleclricis  medicis  traclatur  ae- 

feribere  oportet  qualdam  e  proprieta  Tui&/ 
quibus  effe&us  quodammodo  expiicai  .nt. 

imo ,  Experimentis  clar.  Nollet  a|  paret,  mo¬ 
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tum  fluidorum  per  tubulos  vitreos  fluentium, 
ele&ricitate  magnopere  accelerari,  et  hoc  in  eo¬ 
rum  exilitatis  ratione ,  fi  aur.em  tubuli  ampli¬ 
tudo  decimam  pollicis  partem  exfuperet,  idem 
non  fequitur  effeclus  ;  fi  tam  capillaris  fit,  ut 
humor  non  nifi  guttatim  effluere  poteft,  tunc 
ele&rica  vi,  rivo  continuo  per  canalem  vitreum 
impellitur. 

Ex  ejufdem  viri  periculis  conflat,  humorum 
evaporationem  multum  ele&rifatione  augeri  ; 
et  eorum  praecipue  qui  ad  exhalationem  lppn- 
taneam  proniores  funt ;  folida  quoque  pondus 

amittere,  in  ratione  humiditatis  contentae.  Ab 
his  ad  nova  experimenta  addu&us,  in  regnum 
vegetabile  et  animale  ea  inflituit ;  nam  in  his 
funt  tubuli  capiilares  fine  numero,  et  humores 
fluentes.  Haec  experimenta  fententiam  fuam 
conlirmavere  ;  in  regno  vegetabili  inventum 
efl,  circulationem  alburni  multum  ele&ricitate 
accelerari,  vim  vegetativain  in  omni  ftadio  pro¬ 
moveri,  et  perfpirationem  augeri.  Experimenta 
flmilia  Edinburgi  fuere  inflituta  ;  ex  quibus,  et 
aliorum  plurimis  jam  fatis  conflat,  femina  plan¬ 
tarum  ele&rifationi  fubje£ta,  germina  fua  tres 
vel  quatuor  dies  citius  oflendere,  quam  alia  a 
machina  femota';  plantas  quoque  perfe&iores, 

gemmas 


8  DE  ELECTRICITATE  MEDICA. 


I 

gemmas,  flofculofque  edere  multo  citius,  fi  fue¬ 
rint  ele&rifatae,  quam  fi  non 

Ex  experimentis  Nollet  in  animalia  apparet, 
homines,  integra  aetate  et  valetudine,  plures  fui 
ponderis  uncias  plus  folito  amittere,  poft  horas 
quinque  vel  fex  ele&rifationis  ;  felem  fimiliter 
tra&atam  grana  circiter  feptuaginta,  columbam 
grana  fex  et  triginta,  et  pafierem  grana  fex  fep- 
temve.  Ne  errori  locus  effet,  pericula  iteravit 
in  ea  animalia,  quae  in  prioribus  exemplis  non 
fuerant  ele&rifata ;  et  eodem  cum  eventu. 

Ex  indagatione  hujus  rei  uberiore,  nunc  fatis 
quidem  notum  eit,  tranfpirationem  tum  fenfilem, 
tum  SanClor ianam,  eledricitate  augeri ;  fecretio- 
nem  glandularem  promoveri ;  et  momentum  quo 
fanguis  per  va>'a  impellitur,  intendi.  AuCtus 
circuitus  a  nonnullis  negatur.  Attamen  aucto¬ 
ritate  nifus  virorum  celebrium,  Jallabert,  Sau- 
vage,  Achard,  Van  Swinden,  aliorumque,  affe- 
rere  haud  vereor,  pulfum  arteriarum  validiorem 
et  frequentiorem  fieri  fexta  parte ;  confenfus 
notabilis  in  exitu  experimentorum  de  hac  re 
inf: ‘.utorum,  caula  efl  cur  fidem  adhiberem  ; 
et  fi  aliis  non  idem  erat  eventus,  explicari  poflit 

in 


*  Eadem  confirmant  experimenta  Jallabert,  MenCD,  et 
Sigaud  de  ia  Fond. 
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in  hoc,  quod  quibufdam  hominibus  conftitutio 
corporis  peculiaris  eft ;  exempla  funt  aliquot 
hominum,  qui  ne  iftum  quidem  eledncum  fen- 
tiebant.  Acceleratio  pulfus  mentis  affedtioni 
nequaquam  eft  tribuenda  ;  nam  Achard  eadem 
pericula  iteravit  in  animalia*  dormientia  ;  unde 
nullus  captioni  eft  locus*  Ex  aliis  experimen¬ 
tis,  vires  Tuae  famulatrices  clarius  apparent ;  pau¬ 
ca  commemorare  haud  alienum  erit,  quae  tefti- 
monio  fmt,  eam  omnes  fere  caloris  effe&us  e- 
dere.  Si  thermometrum  Ivydrargyro  inftrudtum 
inter  duos  globulos  ligneos'  collocetur,  quorum 
unus  curn  dedudlore  principe,  alter  cum  terra 
communicat,  currente  rota,  filum  thermometri 

metallicum  viginti  vel  etiam  triginta  gradus  f 

*► 

elevatur  :  jallabert  eft  audior,  animalium  quo¬ 
que  calorem,  infirmiter  machina  auVeri.  Acu- 
tus  Achard  J  eledrifatione,  pullos  ab'  ovo  ex- 
clufit  j  eundem  in  infecta  quaedam  edidit  effec¬ 
tum.  Infuper,  tam  praepollet  hic  ftimulus,  ut 
muftulos  ipfos  e  corpore  exfedos  in  contrac- 

'  B  tiones 

*  Vide  Ofcfervations  fur  Ia  Phyfique,  par  M.  1’Abbe 

'  4  '  • 

Rofcier. 

+  Vide  Adams’s  Treatife  on  Ele&ricity. 
t  Cbfervations  fur  la  Phyfique,  tom.  XX- 
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tioues  ciet ;  nec  defunt  exempla,  ubi  membra 
corporis  torpentia,  et  omni  alio  ftiinulo  inexci¬ 
tabilia,  hoc  admoto,  fubito  atque  vehementer 
fubfilierunt.  Denique,  ficut  in  aliis  hirnulis,  in 
hoc  quoque  evenit,  quod  a  majore  ejus  vi  exhi¬ 
bita,  convulho  et  demum  mors  fequuntur :  hoc 
latis  teflantur  experimenta  clar.  Prieflley,  et  effec¬ 
tus  fulguris  funeftiores.  In  dubio  per  longum 
tempus  fuerat,  utrum  in  nervos,  in  vafa  fangui- 
fera,  an  in  mufculos  ipfos,  res  eledtrica  vires 
fuas  exe.rceret  ;  plurimaque  inflituta  pericula  ad 
hoc  cognofcendum.  Ifla  quae  a  Prieflley  erant 
facta,  haud  fatis  idonea  videntur,  et  rem  in  me¬ 
dio  relinquunt.  Ilerbert  *  et  poft  hunc  Van 
Swinden  aliam  fecuti  funt  viam.  Nervum,  ar¬ 
teriam,  et  venam  ex  ove  recenter  caefa  compa¬ 
ravere,  hifque  una  extremitate  deduciori  magno 
annexis,  ad  alteram  utriufque,  phialam  Lugdu- 
nenfem  admovere  ;  quo  facium  eft,  phialam 
nervo  fufpenfam,  multo  quam  caeteras  celerius, 
materia  eledlrica  oneratam  effe  :  hinc  clare  con¬ 
flat,  nervos  magis  huic  igni  effe  pervios.  Aliae 
confiderationes  eandem  confirmant  rem  :  Primo, 

animalium 

*  Vide  Recueil  de  Memoires  fur  1’Analogie  de  PElec- 
tricite  et  da  Magnetifme. 
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animalium  quae  idtu  electrico  extin&a  fuere  fec- 
tio,  ne  minimam  quidem  laefionem  commonfliat, 
aut  in  vifcere,  aut  in  vale  quocunque.  Ex  in¬ 
dagatione  Prieftley  expletiore,  hoc  latis  clare  ap¬ 
paret  ;  plurima  enim  animalia  ab  illo  interempta 
fuere,  et  perparva  quaedam  commotionibus  gra- 
vifilmis  ;  tamen  in  omni  cafu  conftanter  annota¬ 
tum  eft,  nullam  unquam  induci  fanguinis 
effufionem  ;  oportet  nos  igitur  in  diffidentia 
habere,  fi  non  veritatem,  faltern  accurationem 
eorum  qui  affieverant,  vafa  animalium  a  machinae 
i&u  plerumque  effie  difrupta. 

Cum  ita  fe  res  habeat,  ad  quam  caufam  tri¬ 
buenda  eft  mors  animalium  in  hoc  cafu,  fi  non 
ad  fuccuffiionem  violentam  in  cerebrum  ipfum 
vel  nervos  illatam  ? 

Secundo,  fi  animal  quodvis  conficere  ictu  c- 
ledtrico  vellemus,  nullus  certior  vel  praefentior 
eft  modus,  quam  onus  phialarutn  feriei,  fecus 
curfum  medullae  fpinalis  determinare  :  Animalia 
ita  tra&ata  morti  fuccumbere,  in  quae  vis  ele&ri- 
citatis  multo  major,  nullum  tale  effie&um  edi- 
diffiet. 

Sed'  infuper  videre  eft,  nervis  aliquod  ineffie 
principium  de  vita  pendens,  quod  multo  melior 
eft  ele&ricitatis  deductor,  quam  nervi  i  pii  poft 

mortem  ; 
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mortem;  nam,  in  vivo  corpore,  i&us  electricus 
per  partes  internas  tranfit,  in  cadavere  vero  per 
corporis  fuperficiem  ;  et  hoc  ita  fe  habet,  quam¬ 
vis  citiflime  poft  mortem  periculum  fiat. 

Ex  his  jarnjam  relatis,  ortum  fuum  ac  cultu¬ 
ram  accepit  electricitas  medica  ;  quae  nunc  au 
aftra  laudata  tanquam  remedium  in  omnibus  hu¬ 
manae  fortis  morbis,  nunc  fpreta  quafi  ne  mini¬ 
mo  quidem  in  ullo  ufui  effet ;  demum  in  eo  aef- 
timationis  loco  habetur,  quem  mereri  apparet. 
Quamdiu  in  ufu  ejus  medicinali  empirici  fo- 
lum  verfabantur,  non  erat  fperandum,  eam  juf- 
ta  haberi  aeftimatione ;  fed  hodie  cum  philo- 
fophi,  cum  medici,  animos  ad  eam  vertant,  cer¬ 
tius  judicium  de  proprietatibus  ejus  feramus, 
nec  e  fle  eft.  Ex  horum  experientia  conflat,  e- 
le&ricitatem  maximo  cum  fructu  in  plurimis 
adhibitam  effe  morbis,  in  multis  adhibitionem 
ejus  omnino  inutilem  fuifie,  in  nullis  vero  un¬ 
quam  nocivam,-  dummodo  caute  adminiftrata 
fuifiet.  In  iis  cafibus  etiam,  ubi  expectatibnes 
fruftravit,  credere  licet,  non  remedium  femper 
fed  faepe  rationem  adhibendi  fefelliffe.  Hac 
autem  nunc  ad  normas  exadas  compofita,  non 
idem  erit  metus  in  poflerum.  Nulla  res  caufanv- 
eledricitatis  melius  agit,  quam  confideratio,- 
.  eam* 
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eam,  etiam  in  hominum  manibus  qui  nec  mor¬ 
borum  naturam,  nec  rationem  commodiflunam- 
hoc  auxilio  utendi  cognofcebant,  multas  inirafque 
fanationes  perfeciffe  ;  et,  quamquam  in  tam  ad- 
ver  (is  conditionibus,  vix  unquam  noxam  intu- 
lifTe.  Si  ad  ele&ricitatem  ut  remedium  afpicia- 
mus,  videre  eft,  multa  ei  commoda  ineffe,  quae 
in  nullo  alio  invenienda  ;  qualia  funt  :  Pri~ 
mo,  quod  ad  locum  morbo  affectum  determi¬ 
nare  eam  poffiinus,  fme  ulla  virium  ejus  diffu- 
fione  ad  alias  corporis  partes :  alia  vero  medica¬ 
menta  perraro  circumicribenda  intra  affectionis 
morbidae  limites,  et  ob  hanc  rem,  ab  eorum  ufu 
temperare  neceffe  eft.  Secundo,  eledricitas  polt 
exadtam  fuam  operationem,  extemplo  evanefeit  e 
corpore  ;  nullaque  veitigia  polt  fe  injucunda  re¬ 
linquit.  Tertio,  pertingere  potis  elt  partes  cor¬ 
poris,  ubi  aliis  remediis,  immutatis  dotibus,  nui- 
lus  acceffus  patet.  Denique,  tuto  et  cum  frudu 
adhiberi  poflk  per  homines  artis  medendi  imperi-, 
tos.  liis  tot  tantifque  commodis  perfpedis,  quid 
melius  locum  fuuin  in  materia  medica  meretur  ? 
Antequam  ad  morbos,  in  quibus  utilis  eff  elec- 
tricitas  progreditur,  pauca  praemittere  haud  ali¬ 
enum  fore  fpero  de  apparatu  eleflrico,  et  modis 
generatim  eo  utendi. 


Machinae 
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Machinae  forma  plerifque  bene  nota  eft :  cylin¬ 
dri  fui  vitrei  diameter,  decem  circiter  pollices 
habere  debet ;  major  non  fine  multa  circuma¬ 
gitur  opera,  minor  autem  haud  fatis  materiae  e- 
leCtricae  tranfdat.  Ad  cylindrum  excitandum  ac¬ 
commodatius  videtur  effe  aurum  mufivum,  quam 
amalgama  ufitatius  quod  e  flanno  vel  zinco  et 
hydrargyro  eft  compofitum  ;  hoc  enim  labes  ni¬ 
gras  in  vitro  relinquit,  quae  aCtionem  ejus  mul¬ 
tum  impediunt.  Praeter  machinam  ipfam,  et 
deduCtorem  ejus  primarium,  oportet  nobis  effe 
in  manibus,  177/0,  Phialam  Lugdunenfem,  elec- 
trometro  Lane  inftructam,per  quod  commotionis 
electricae  vim  ad  certas  normas  temperare  pof- 
fumus.  ido.  Sellam  pedibus  vitreis  praeditam, 
tantaeque  magnitudinis,  ut  cathedram  fuper  eam 
imponere  poflimus.  3 tio,  Inftrumenta  duo  di¬ 
rectores  appellata ;  haec  funt,  virgae  aeneae 
manubriis  armatae  vitreis,  quorum  ufus  mfervit 
ad  curfum  materiae  eleCtricae,  per  eas  tantum 
corporis  partes  dirigendum,  quae  morbo  -fmt 
affeCtae  :  ita  formantur  ut  iis  adaptare  poffumus 
acus  diverfae  tenuitatis  metallicos,  ad  auram  e- 
leCtricam  trajiciendam  ;  eidem  quoque  ufui  in- 
ferviunt  duo  alia  inftrumenta,  quae  ex  tubis  vi¬ 
treis  conflant  circiter  fex  pollices  longis,  quorum 

unum 
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unum  directum,  alterum  flexum  eft ;  in  utroque 
inferitur  filum  metallicum  tenue,  ad  auram  in 

cavitatem  oris  vel  auris  tranfmittendam.  Ali- 

* 

quot  alia  quoque  ex  ufu  funt  ;  qualia,  pannus 
laneus,  per  quem  fcintillulae  interdum  funt  attra¬ 
hendae  ;  catellae  ceu  fila  metallica  flexilia,  ferico 
circumtedta  ;  et  alia  quaedam  fimilia  ;  quorum 

omnium  plenior  defcriptio  in  tradtatu  Cavallo 

-  #■ 

« 

invenienda.  Quod  ad  eledlricitatis  adminiftra- 

tionem  attinet,  trifariam  ea  fiat : 

— 

1  mo,  Aura.  2 do.  Scintillis.  3/70,  Com¬ 
motionibus.  Id  quod  balneum  eledtricum  didtum, 
levius  effe  videtur  quam  quod  multo  cum  com¬ 
modo  poflimus  adhibere  ;  in  hoc  confiftit,  quod 
aeger  fuper  feliam  vitro  fuffuitam  impofitus, 
circumfufus  efl:  materia  electri,  quae  lente  in 
aera  effluit. 

Aura  hac  ratione  adhibenda  efl: ;  filum  metal¬ 
licum  flexile,  una  ejus  extremitate  dedudtori 
primario  adnectendum,  altera  dire&ori  com¬ 
modo,  cui  adaptandus  eft  acus,  tenuior  vel 
obtufior,  prout  minorem  vel  majorem  ignis  elec¬ 
tricae  vim  tranfmittere  in  animo  efl: :  dum  igitur 
circumagitur  rota,  inftrumenti  pun£tum  ad  par¬ 
tem  corporis  affectam  determinandum  eft,  et  ab 
ea  diftans  unum  circiter,  vel  duos  pollices.*  prout 

fenfus 
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fenius  aegri  aut  res  ipfa  defideret.  Ea  pars,  cui 
punCtum  hoc  modo  dirigitur,  flatu  leniflimo  et 
haud  ingrato  afpiratur;  et,  quanquam  modus 
tam  levis  videtur,  attamen  experientia  multorum 
comprobatum  efl,  eum,  plurimis  in  morbis,  feli- 
ciflimos  edere  fruCtus ;  et  feinper  anteferendum 
efle  prifeo  modo  adminiftrationis  per  ictus  gra* 
viores  faCtae.  Partem  corporis  cui  in  hac  ad¬ 
hibitione  punCtum  opponitur,  nudam  efle  opor¬ 
tet  ;  nam  ita,  machina  multo  majore  pollet  vi* 
quam  fi  illa  eflet  veftibus  induta. 

In  fcintillis  detrahendis,  duplex  eft  modus ; 
aeger  fuper  feliam  vitream  imponatur,  et  haec 
catella  deduciori  conneCtatur :  in  hoc  rerum 
flatu,  rota  machinae  circumaCta,  ille  materia 
electri  oppletur  ;  et  fi  virgam  metallicam  globulo 
diftinCtam,  ad  corpus  ejus  admoveamus,  fcmtillae 
validae  educuntur.  Si  autem  pars  afledta  ficco 
panno  laneo  obtegatur,  et  virga  fuper  eum 
ardte  et  celeriter  moveatur,  tunc  fcintillulae  nu~ 
merofae,  pungentes,  altera  alteram  excipiunt, 
gratum  poft  fe  relinquentes  teporem  :  illam  o- 
perationern  appellant  fimpliciter  edudtionem 
fcintillarum,  hanc  autem  extractionem  fcintil- 
lularum  per  lanulam. 

Tn 
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In  commotione  facienda,  pljiaia  cum  ejus 
ele^irometro,  et  duabus  catellis  ceu  filis  me¬ 
tallicis  opus  eft,  quarum  prima,  cum  tunica 
phialae  ftannea  una  ejus  extremitate,  altera 
cum  virga  aenea  directoris  conneCtitur  \  fe¬ 
cunda,  alii  direCtori  et  virgae  perlabenti  elec- 
trometri :  Globulis  nunc,  electrometri  et  phialae 
ad  parvam  certamque  diflantiam  accommodatis, 

et  diredtoribus  partein  corporis  affectam  complec- 

, 

tentibus,  dum  machina  circumagitur,  iCtus  quot¬ 
quot  placet,  inter  globulos  tranfeunt,  et  vires 
fuas  in  corpus  exercent.  Commotiones  validi¬ 
ores  aut  leniores  fiunt,  prout  diftantia  inter  glo¬ 
bulos  fupradiCtos  major  fit,  vel  minor  ;  haec 
plerumque  menfuram  fextae  partis  pollicis  exce¬ 
dere  non  debet,  et  perfaepe  multo  minor  fuffi- 

1 

ciet. 

Contemplatio  effedtuum,  quos  edit  ele&ricitas 

*  in  nervos,  nos  adduceret  ut  credamus,  vires  ejus 

\ 

in  morbis  nervorum  praecipue  pollere  ;  et  talem 
'  fententiam  experientia  corroborat ;  nam,  ex  mul¬ 
tis  periculis,  et  virorum  quibus  fumma  debetur 
fides,  compertum  eft,  eam  profperrimo  cum  e- 
ventu  in  iis  ufurpari  morbis,  qui  vel  a  vaforum 
atonia,  vel  a  nervorum  laefa  funClione,  origi¬ 
nem  fuam  ducunt ;  quales  funt,  febris  inter- 

C  mittens ; 

lv  '  »  1 

k  .  V 
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mittens ;  rheumatifmus  chronicus ;  arthritis ;  pa- 
ralyhs ;  affectiones  fpafmodicae,  ut  chorea  Sanc¬ 
ti  Viti,  tremor,  tetanus,  et  contra&ura  ;  cephalal¬ 
gia;  amenorrhoea  ;  amaurofis;  Ophthalmia;  fiftu- 
la  lacrymalis ;  furditas ;  tumores  incipientes :  De 
his  nunc  fmgulatim  verba  fum  fa&urus. 


FEBRIS  INTERMITTENS. 


Efficaciam  ele&ricitatis,  hoc  in  morbo,  Cavallo, 
fummis  cumulavit  laudibus ;  en  ipfius  de  hac  re 
verba  :  44  Agues  very  feldom  fail  of  being  cured 
“  by  eledricity,  fo  that  fometimes  one  ele&riza- 
64  tion,  or  two,  have  been  fufficient.”  Web 
ley,  qui  magnopere  ele&ricitatem  medicam  ex¬ 
perientia  fua  illuftravit,  commemorat,  ie  vix  u- 
num  tertianae  exemplum  vklifle  quam  commo¬ 
tiones  non  depulerunt;  Symes  *  tria  refert  exem¬ 
pla  feliciter  ab  eo  tra&ata  :  alii  -f  quoque  haud 
infelici  eventu  eleflricitatem  in  intermittentibus 

experti 

% 

*  Symes  treatife  on  Ftre. 
t  F^ecuei!,  et  Phii.  Tranf*  v.  47. 
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Cxpcrti  funt.  IiS  igitur  quibus  cortex  Peruvianus 
naufeam  ciet,  utile  hoc  erit  auxilium.  Ratio 
adhibendi  a  Cavallo  aliifque  comtnendata  haec 
eft ;  fcintillulae  per  lanulam,  aut  vellem  ipfam 
aegri,  educendae  funt,  per  fextam  vel  quartam 
horae  partem,  in  dies  ;  utilius  fit  adhibitio  ante 
fingulum  febris  acceftum» 


■  *_  "  ;  >  <  .  [ 

i  1 

-  "  .  •  «r  ■>  .  -  '  r  ->rv 

,  '■  -  r 

*  /  '  '  • 

RHEUMATISMUS, 
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In  hoc  morbo  curando,  fucceflus  eleftrifationis 
profperrimus  eft.  Le  Nain*  duodecim  homines 
hac  affedtione  laborantes  tra&avit,  quorum  fex 
fanationem,  caeteri  omnes  levationem,  accepe¬ 
runt  :  Cei.  '•auvagej-  in  epiftola  fua  ad  Morand 
refert,  e  quinquaginta  qui  ad  machinam  ob  hunc 
morbum  venerunt,  ne  unum  quidem  efle,  cui 

fanationem  vel  levationem  non  afferebat  eledtri- 

. 

citas. 

V  *  *  ’  '  *  *  •  -4  f  i  A  * 

■ 

Alia 

\  .  ;*r 

*  Vide  RecueiI  fur  l’Ele<5tricite  Medicale. 
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f  RecueiI,  &c. 
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Alia  exempla  ejufmodi  quamplurima  funt,  et 
in  eorum  multis  ad  alia  remedia  fruftra  decur- 
fum  fuerat.  Cavallo  efficaciam  ejus  infigniter 
commendat.  De  divifione  morbi  in  acutum  et 
chronicum  omnino  filet  ;  fed  in  acutis,  fane 
putarem  fumma  eam  cautela  adhibendam  effe. 
In  hoc  morbo  occurrendo,  fcintillulae  ex  parte 
affe£la  trans  lanulam  eliciendae  funt,  per  deci¬ 
mam  horae  partem  :  Hoc  bis  indie  iterato,  citi¬ 
us  fit  fanatio. 


S  C  I  A  T  I  C  A 


In  hoc  multum  faepe  profuilTe  fertur  ;  fed  in 
plurLus  cafibus  fine  commodo  adhibita  fuit 
ele^ricitas.  Zetzell,  qui  inter  primos  vires  elec¬ 
tri  in  hoc  morbo  tentavit,  refert,  in  quibufdam 
aegris  levationem  per  breve  fpatium  allatam  ef¬ 
fe  ;  n  aliis  ne  minimam  quidem  ;  in  omnibus 
d  vio  morbum  reportaffe  viatoriam.  Ab  aliis, 
inte  quos  Cavallo,  W efley ,  Lovett,  et  Symes,  ad- 
'  miniitratio  ejus  commendatur  ;  fed  plurima  ex¬ 
empla 

* 
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empla  ubi  expedlationes  fefellit,  ne  multum  fidei 
iii  ea  habeamus,  monent  j  adhibitio  fit  lenifiima  ; 
nam,  fi  aliter  fit,  dolor  faepe  intenditur. 

Ab  Arthriticis,  in  quibufdam  exemplis,  ad  ma¬ 
chinam  decurfum  eft.  infigni  cum  commodo ; 
in  aliis  vero  multum  periculi  ab  ufu  ejus  or¬ 
tum  eft,  tranflatione  hujus  affeci ionis  in  partes 
corpofis  interiores ;  in  hoc  morbo,  igitur,  raro 
tentanda  eleclricitas,  et  cautiffime  quidem. 
Aura  folum  adhibeatur,  et  haec  acu  tenuiflimo 
tranfmiffa. 


PARALYSIS. 


03  t 
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Plurima  quae  extant  exempla  utilitatis  elec- 
tricitatis  in  hoc  morbo,  documento  infigni  funt 
ejus  virium.  Sigaud  de  la  Fond  feauentia  de 
Mauduyt  enarrat :  c  De  quatorze  paralytiques 
qui  ont  fuivi  le  traitement  ele&rique  aufli  long 
tems,que  ce  celebre  medecin  l’a  juge  neceffaire, 
dix  ont  eprouve  un  foulagement  marque ;  et 
parmi  ceux-la  trois  ont  ete  en  etat  de  reprendre 
leur  profeflion  manuelle,  et  il  n’y  en  a  eu  que 

quatre 
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quatre  qui  ri’ont  eprouve  aucun  bon  effet  de 
Fapplication  de  ce  remede.  De  vingt-huit  au- 
tres,  qui  n’ont  point  fuivi  ce  traitement,  autant 
que  le  medecin  1’eut  defire,  vingt-un  en  ont 
eprouve  de  bons  effects.”  Abbas  Sans  *  me¬ 
morat  decem  paralyticorum  hiftorias,  in  quibus 
morbus  amotus  erat  fua  cura  et  eodem  reme¬ 
dio ;  alia  in  aliis  operibus  invenienda  funt  fimi- 
lia  exempla.  Sed  non  idem  femper  fperandus 
eft  fucceffus  ;  nam,  ubi  morbus  a  cerebri,  vel 
medullae  fpinalis  comprefiione  perdurante  ori* 
tur  ;  ubi  ob  affectionis  diuturnitatem,  textura 
nervorum  organica  deleta  eft,  fruftra  ele&rici- 
tate  impugnatur  ;  vires  electri  nec  compreflio- 
nem  amovere  ponunt,  nec  nervis  amiftam  red¬ 
dere  ftrudturam.  Sed,  quando  paralyfis  a  fri¬ 
gore  ortum  ducit,  aut  ab  operatione  narcotico¬ 
rum,  vel  metallorum,  et  praefertim  fi  recens  fit, 
in  juventute  robufta,  et  unum  folum  membrum 
infeftans,  tunc  votis  noltris  faepe  refpondebit 
ele&ricitas.  Exempla  nihilominus  non  defunt 
ubi  hemiplegia  etiam,  et  per  annos,  imo  ab 
incunabulis  perdurans,  a  machina  fana  evafit  1 
Sauvagef  in  epiftola  fua  ad  Bruhier  quaedam 

exempla 

*  Mauduyt. 

f  Recueil. 
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exempla  efficaciae,  ejus  infignia  refert  ;  in  uno, 
aeger,  qui  feptuaginta  annos  habebat,  quatuor 
antea  annis  apoplexia  correptus  eft,  quae  cito 
in  hemiplegiam  ceffit  :  cum  ad  machinam  edet 
addudus,  brachium  ei  fmiftrum  dependens  erat, 
fine  motu,  fenfu,  vel  calore,  et  ima  pars  livida  ; 
macie  infuper  confectum  erat ;  crus  ejufdem 
lateris  ille  poft  fe  trahebat,  et  lingua  ejus  tam 
refoiuta  erat,  ut  verba  non  pollet  explicare :  In 
hoc  rerum  flatu,  non  multum  frudus  fperan- 
dum  erat  a  quovis  remedio  ;  nihilominus,  quid 
fit  ?  Ex  brevi  machinae  ufu,  brachium  carnoli- 
us  evadit,  digiti  flexiles,  elocutio  articulatior : 
fcalas  nunc  afcendere  potuit  fme  auxilio,  et 
manum  ad  os  elevare  ;  fed  brevi  poft,  graviore 
phthifi  correptus  aeger,  mortalitatem  explevit. 
Alterum  exemplum,  juvenis  erat,  cui  a  partu, 
ad  annum  feptimum  decimum  hemiplegia  ad¬ 
fuerat,  qui  tantam  levationem  ab  ufu  eledrici- 

«r 

tatis  adeptus  eft,  ut  artem  ad  vitae  fuftentatio- 
nem  potuerit  eadem  manu  exercere,  qua  antea 
caput  fuum  non  erat  attingere.  Sed  hiftoria 
hujufcemodi  maxime  infignis  erat  illa  a  Ialla- 
bert  tradata,  hominis,  cui  brachium,  a  mallei 
idu  paralyticum  fuerat  per  quindecim  annos ; 
et  quamvis  annum  jam  quinquagefimum  fecun¬ 
dum 


24 


DE  ELECTRICITATE  MEDICA. 


dum  impleverat,  tamen,  a  fedula  ele&ricitatis 
adhibitione  per  duos  menfes,  morbus  penitus 
fere  difcuflus  efl.  Similia  exempla  in  fcriptis  De 
Haen,  Delhais,  et  Mauduyt,  invenienda  funt. 

Eledlricitas  in  C  ontinente,  meliori  cum  fuc- 
ccffu  pro  paraiyfi  adhibita  efl,  quam  in  Britannia. 
Unde  hoc  fit,  haud  alienum  erit  fortaffe  exqui¬ 
rere  :  cum  ad  rationem  adminiflrationis  afpicia- 
mus,  apparet  illos  fortiori  et  diuturniore  uti, 
quam  hos.  Adhibitio  aurae  et  fcintillularum 
per  duodecimam  horae  partem  in  die,  non  mul¬ 
tum  commodi  in  tali  morbo  promittit ;  hic  at¬ 
tamen  efl  modus  quem  commendat  Cavallo. 
Adhibitio,  quae  magis  accommodata  huic  affecti¬ 
oni  efie  videtur,  haec  efl ;  fcintillulae  fecundum 
nervi  in  parte  alfedta  curfum  eliciantur  per  la¬ 
nulam,  et  augeantur  paulatim  donec  validae 
fcintillae  prodeant  :  Commotiones  infuper  levi¬ 
ores,  fecus  membrum  torpentem  tranfmittantur  ; 
(nam  per  idtus  potiffimum,  ili.  De  Haen  tam 
multas  fanationes  perfecit)  ;  adhibitio  ad  quar¬ 
tam  vel  tertiam  horae  partem  in  die  producen¬ 
da  efl,  et,  fi  iterata,  eo  forfan  melius.  Nec, 
quamvis  nulla  ianitas  a  machina  profpicitur  per 
hebdomadas,  defperandum  efl  de  aegro ;  nam 
perfeverantia  praemium  faepe  laboris  noftri  per- 

folvet : 
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folvet.  Hoc  ilobis  multum  fuadethiftoria  aegri 
a  De  Haen  tra&ata  et  commemorata  ;  ille  ma¬ 
chinam  fuftinuerat  fine  commodo  per  tres  men- 
.  fes,  attamen  adhibitione  poft  hoc  tempus  iterata, 
brevi  paralyticus  ad  fanitatem  pervenit :  Simili 

conflantia  Saunders  in  Scotia,  et  Mauduyt  in 

» 

Gallia,  multos  eodem  morbo  laborantes  fanos 
fecerunt. 

Sed,  quamvis  lenior  adhibitio  vituperatur,  non 
igitur  in  contrariam  partem  abeundum  eft,  et  ad 
i£tus  fortiores  decurrendum.  Ne  hoc  faciamus, 
monent  aliorum  pericula.  Celeberr.  Franklin  in 
hunc  errorem  incidiffe  videtur ;  e  plurimis  enim, 
qui  ad  ejus  machinam  ob  paralyfm  addudi  e- 
rant,  multi  per  paucos  dies  remedium  fentie- 
bant  ;  fed  poft  quintum,  ne  unum  quidem  con- 
Valefcere  cognovit  ;  et  omnibus,  eledrifatione 
intermiffa,  morbus  recidivus  fiebat.  Sed  ecce  ratio 
adhibendi  hoc  remedium  qua  ufus  eft  ;  poft  fcin- 
tilias  validas  eductas,  onus  e  vitro  tunicato,  duo¬ 
decim  congios  capiente,  per  membra  paralytica 
tranfmittebat,  et  hoc  plerumque  ter  iteratum  in 
die !  Hart  *  in  epiftola  fua  ad  Watfon  fimili 

D  modo 

*  Beckefs  Treatife  on  Kletfricity,  et  PhiL  Tranf 
vol.  48. 
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medo  fe  ufum  effe  refert,  et  in  uno  cafu  peffimo 
eum  eventu  :  Puella  cui  brachium  paralyfi  ab- 
fumptum  erat,  a  machina  ictus  validiores  fufti- 
nuit ;  quo  facium  eft,  corpus  univerfum  refolu- 
tione  correptum  effe  ;  paralylis  haec  fuperaddita 
aliis  remediis  depulfa  eft,  fed  priftina  brachii 
affectio  ad  mortem  ufque  duravit.  Omnibus 
bene  notum  eft  in  ele&ricitatis  adminiftratione 
verfatis,  refolutionem  extremitatis  inferioris  fa¬ 
cilius  machina  amoveri,  quam  aliarum  partium 
corporis ;  hoc  a  majore  exercitatione  quam  fub- 
eunt  hae  extremitates  oriri  videtur,  et  indicatio 
eft,  fummum  fructum  a  conjunctione  electrici- 
tatis  et  aliorum  ftimulantium  profpiciendum  effe : 
non  alienum  igitur  erit  in  auxilium  vocare  ex¬ 
ercitationem  et  ftrigilem.  Pauca  nunc  reftant 
dicenda  de  conditione  corporis  in  hoc  morbo, 
ubi  fanitas  a  machina  praecipue  profpicitur  :  In 
hoc,  experientia  aliorum  ductus,  obfervationes 
qualdam  Mauduyt  de  hac  re  confcribam. 
imo.  Sanatio  eo  citior  et  perfe&ior  fit,  quo 
paralyticus  tenerioris  eft  aetatis.  2 do9  Vetus 
morbus  multo  rarius  ad  fanitatem  pervenit 
quam  recentior,  fed  etiam  in  priori  haud  defpe- 
randum  eft.  Notatu  dignum  eft,  De  Haen  in 
*  contrariam  ire  fententiam  5  afferit  enim  eos,  qui- 
/  bus 
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bus  nervi  refoluti  funt  ab  uno  ad  duodecimum 
annum  frequentius  a  fe  curari,  quam  alios  qui¬ 
bus  morbus  non  tam  vetus  fuerat.  Unde  hoc 
pendet,  difficile  efl  intelledu,  nifi  a  differentia 
quadam  in  curatione  qua  ipfe,  et  alii  homines 
funt  ufi.  pio,  Quamdiu  fundiones  animales 
fine  perturbatione  fefe  gerant,  ubi  memoria 
fida  manet,  ideae  clarae,  judiciumque  fanum, 
denuo,  ubi  vox  libera  et  expedita  efl,  tunc 
fanitas  vel  faltem  levatio  paralyfis  a  machina 
profpicienda  fit ;  e  contra,  prout  conditio  aegri 
huic  fit  contraria,  fupervacua  fit  adhibitio  elec- 
tricitatis.  4 to.  Si  extremitates  ambae  inferiores 
a  cinctura  refolutae  fint,  perraro  evincitur  mor- 
bus. 

1 

V  t  ,  ,  v  V 
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CHOREA  SANCTI  VITI. 
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Multos  hoc  morbo  laborantes  eleclricitas 
percuravit.  Efficacia  ejus  a  De  Haen  *  multis 
cumulatur  laudibus  ;  et  ait  idem  vir  clar.  nun¬ 
quam  fe  eam  vidiffe  fruftra  in  chorea  adhibitam. 
Cavallo  et  alii  hanc  fententiam  magna  ex  parte 

confirmant. 

*  Ratio  Medendi,  vol.  1. 
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confirmant.  Fothergill  *  cafum  infignem  hu- 
jufcemodi  memorat  puellae,  quae  in  decimo 
aetatis  anno,  hoc  morbo  fex  hebdomadis  labo¬ 
rabat,  fine  ulla  fere  intermiflione,  nifi  inter 
fomnum  :  Habitus  ei  corporis  emaciatus  erat,  fer- 
mo,  memoria,  et  intelleCtus  deficiebant ;  pluri¬ 
ma  remedia  antifpafinodica  per  longum  tempus, 
ne  minimo  quidem  cum  fructu,  ufurpata  fuerant ; 
ad  machinam  tandem,  ut  ultimum  auxilium,  de- 
curfum  ell ;  in  curationem  Underwood  aegra 
venit,  et  intra  menfem  fana  evafit.  Cavallo  a- 
lium,  alium  Watfon  f ,  ad  priitinam  fanitatem 
reflituerunt. 

Ratio  qua  ufus  efl  ingeniofus  Underwood 
commodifiima  effe  videtur  in  hoc  malo  amo¬ 
vendo  ;  fcintillae  a  brachiis,  collo,  et  capite  edu¬ 
cebantur,  et  iCtus  leniores  per  eafdem  partes 
faCti ;  feptem  pofl  diebus  ictus  validiores  per 
maxillas  tranfmifli,  aphoniam  depulerunt ;  et  per 
crura,  confuetudines  fuas  reflituerunt ;  denuo 
fcintillae  a  brachiis,  cruribus,  capite  eductae, 
atque  commotiones  fecundum  fpinain  dorfi  de¬ 
terminatae,  curam  perfecerunt.  Adhibitio  per¬ 
ducta 

*  Phil.  Tranf.  vol,  69. 

f  Phil.  Tranf. 
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du&a  erat  a  femihora  ad  horam  omni  die  ;  fed 
pro  re  nata  variare  modum  nos  oportet ;  et  leni¬ 
or  plerumque  fufficiat,  quem  commendat  Ca- 
vallo  :  i&us  per  diverfas  partes  mittendi ;  fi  au¬ 
tem  hi  nimis  intolerabiles  aegro  fint,  tum  ad 
fcintillas,  vel  etiam  auram,  decurrendum  efE 


TREMORES, 

.  W'  '  >  /  '  '  .....  , 

A  refolutione  nervorum  orti,  in  multis  cafi- 
bus,  viribus  ele&ri  profligati  funt.  Wilkinfon 
unum  refert  exemplum,  quod  in  fua  notitia  erat, 
Veratti  *  alterum  infigne,  ubi  aeger  fnnili  tre¬ 
more  per  univerfum  corpus  fuum  afficiebatur,  et 
poft  eledlricitatem  tribus  hebdomadis  inftitutam- 
fanus  fiebat:  Alia  exempla  in  De.Haen,  et 
Saundersf  tra&atu,  invenienda  funt. 

s  \  ■  s  / 

-  Sed  hiflioria  affectionis  convulfivae  notatu' 
digniffima,  ea  eft  a  Watfon  J  narrata :  Puella 
feptennis  tetano  vero  a  vermibus  orto  laborabat ; 
corpus  fpeciem  cadaveris  potius  quam  viventis 

prae 

*  Recueil  fur  Pele&ricite  medicale. 

Y  Medical  Comment.  vol.  3.. 

Y  PhiL  Tranf.  vol.  57. 
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prae  fe  ferebat ;  remedia  alia  per  menfem  fruftra 
fuerant  adhibita  ;  demum  eledrifatione  duobus 
menfibus  interrupte  tentata,  valetudinem  prifti- 
nam  puella  adepta  eft.  Spry,  puellam  trifmo 
correptam  idibus  machinae  levioribus  fanam 
fecit. 

Quod  ad  Epilepfiam  attinet,  fympathica,  in 
quibufdam  cafibus  depulfa  fuit ;  et  multa  extant 
exempla,  ubi  epilepfia  cum  paralyfi  conjunda, 
fanata  eft  machina  eledrica. 

In  idiopathica,  unum  tantum  exemplum  mihi 
occurrit,  quod  tali  modo  ceflit  ;  a  Wefley  * 
commemoratum  eft,  ludimagiftri  qui  a  natu  ad 
fextum  aetatis  annum  paroxyfmis  epilepticis  la¬ 
boraverat  ;  ab  illo  tempore  ad  annum  decimum 
tertium  abfuerant  ;  tunc  iterum  terrore  redudi, 
ad  annum  trigefimum  fecundum  hominem  in- 
feftabant :  In  hoc  rerum  ftatu,  ad  "machinam 
venit,  et  ab  ea  fanus  evafit. 


C  O  N- 


*  Vid.  Becket’s  Treatife  on  Electricity, 
f  Phil.  Tranf.  vol.  57. 
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CONTRACTURA. 

.  ■  1 1  '  ;  1  *  ,  . 

% 

Haec  mufculorum  affe&io  tam  faepe  electri- 
citate  amota  fuit,  ut  vires  fuas  experiri  in  omni 
fimili  cafu  haud  fupervacuum  fit.  Hifioria  hu- 
jufmodi  notatu  digniffima  a  Henley  f  tractata 
fuit.  Nobilis  virgo  ad  machinam  erat  addu&a, 
cui  colli  mufculi  ita  contra&ione  afficieban¬ 
tur,  ut  occiput  deorfum  ad  humerum  dextrum 
attraheretur,  et  nec  pedes  fuas,  nec  fcalas  inter 
defcendendum  videre  poffet’:  Mufculus  fterno- 
maftoideus  contractus  et  rigidus  erat,  animus 
plurimum  deje&us.  Haec  fymptomata  plufquam 
duos  annos  durabant,  et  a 'frigore  ortum  du¬ 
xerunt.  Poft  plurima  medicamenta  fine  fru&u  ' 

adhibita,  ele&ricitaS  tandem  e(l  tentata,  et  cum 

* 

fperato  eventu.  Scintillae  e  mufculis  affectis  e- 
du£tae  erant,  et  per  tres  circiter  hebdomadas 
iteratae  ;  idtus  quoque  leviores  a  brachiis  ad 
oppofita  colli  latera  tranfmiffi  erant.  Similia 

N 

exempla  in  tra&atu  Becket  funt  relata. 

Ele&ri 

.  t 

f  Phi!.  Tranf.  vol.  6$, 
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Ele&ri  vires  a  Jones  *  laudantur,  non  folunt 
in  colli  et  crurum  fpafmis  amovendis,  fed  infu- 
per  in  funefto  illo,  qui  in  plagis  calidioribus, 
mufculos  dorfi  et  fterni  corripit. 


CEPHALALGIA. 

Cum  morbus  ejus  generis  fit,  quod  nervoium 
nominatur,  dolor  perfaepe  machina  finitur.  In 
vetere  etiam  et  immani  dolore,  fummo  cum  fruc¬ 
tu  a  Wefley,  Veratti,  et  Lovett  eledricitas  ad¬ 
hibita  eft.  In  uno  j*  cafu,  a  pofterioie  viro  trac¬ 
tato,  dolor  annos  viginti  fex  duraverat ;  attamen 
Iioc  auxilio  evincebatur  i  idem  aliis  quoque  e- 
venit,  quibus  aftedio  fuerat  per  multos  annos. 
Si  morbus  a  laborante  ventriculo  ortum  habeat, 
omnino  fupervacuum  eft  eledricitatem  experiri. 
Tanta  in  hoc  morbo  irritabilitas  adeft,  ut  ratio¬ 
nem  inftitutae  eledricitatis  leniflimam  effe  opor¬ 
tet  :  commotionis  adhibitionem  convulfiones  in 

quibufdam  exemplis  fecutae  funt  j  et  in  plerif- 

qud 

*  Becke^sTreatife. 

f  Becket’s  Treatife, 
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que,  fcintillae  etiam  ab  aegro  ferri  nequeant  ; 
incipiendum  eft  ideo  aura,  tenuiffimo  acu  circa 
caput  perfufa ;  neque  alienum  erit  hanc  ratio¬ 
nem  paulatim  augere,  prout  aegri  vires  patian¬ 
tur.  Idtu  leviore  praecipue  utebatur  Wefley, 
et  faufte  quidem  plerumque. 


A  M  E  N  O  R  R  H  CE  A. 

In  nullo  morbo,  confpedtius  eminent  vires  e- 
le&ri ;  et,  etiamfi  in  aliis  nil  profuiffiet  machina, 
attamen,  ob  infignem  in  amenorrhoea  efficaciam, 
ordinem  confpicuum  in  materia  medica  certe 
meretur  ;  nullus  enim  funeftiora  inducit  mala, 
quam  hic  morbus,  neque  magis  vitae  inimica. 
Multi  viri,  iique  praeclari,  vires  ele&reas  in  men- 
fibus  deducendis  magnopere  collaudant ;  inter 
hos  confpicua  funt  nomina  Van  Swieten,  Cullen, 
Mufgrave,  et  Birch.  Mufgrave,  in  praele&io- 
nibus  fuis,  tam  multum  viribus  machinae  em- 
menagogis  tribuit,  ut  ne  quidem  de  phthifis  piu~ 
monalis  fanatione  defperandum  effie,  cum  ab 
amenorrhoea  orta  fuerit,  ait.  Mauduyt  quoque 
inquit,  efficaciam  ejus  in  hoc  morbo  amovendo  • 

E  tam 
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tam  hene  notam  effe,  ut  ne  documenta  quidem 
res  poftulat.  Sed  notitia  noftra  de  hac  re  praecia 
pue  Birch  debetur,  qui  eam  experientia  fua,  ma¬ 
xime  illuftravit.  In  praefatione  libelli  *  fui,  fen- 
tentiam  ita  refert;  ad  machinam,  pro  amenor¬ 
rhoea,  eadem  fiducia  decurrendum  effe,  qua  ad 
corticem  Peruvianum  in  febre  intermittente,  vel 
ad  mercurium  in  lue  venerea.  Quam  optandum 
eft,  ut  aliorum  experientia,  hanc  fententiam  cor¬ 
roboret  !  Curatio  Birch  eadem  eft  quam  ili, 
Cullen  commendat,  nimirum,  tonum  corpori  u- 
niverfo  reddere  ;  dein,  vafcula  ipfius  uteri  in 
a&ionem  ciere ;  haec  praecipue  in  retentione 
menfium  conveniunt :  in  fuppreflione,  tonica 
funt  anceps  remedium.  Ad  fecundam  indicatio¬ 
nem  curatoriam,  maxime  accommodata  eft  e- 
le&ricitas ;  et  in  menfibus,  tum  retentis,  tum 
fuppreflis,  optime  votis  noflris  refpondet.  Pri- 
ufquam  vero  ad  ejus  ufum  decurritur,  fummo 
fludio  cavendum  eft  ne  in  prognoft  hallucinemur, 
et  faeminam  in  utero  gerentem  i&ibus  electreis 
abjiciamus  ;  tali  errore,  et  mater,  et  foetus,  in 
vitae  dilcrimen  ferantur.  Tempus  eledricita- 

tem 

r-  *  Confiderations  on  the  cfficacy  of  Eletfricity  in  re-- 
•rooving  female. obfixudions* .  .  .  .  .  .  .  .. 
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tem  adhibendi,  id  optimum  eft,  in  quo  nixus 
quidam  ad  fanguinem  exonerandum  ab  aegra 
fentiuntur ;  fi  autem  hi  non  adfint,  ele&rifatio- 
nem  omni  die  iterare  ex  ufu  erit.  Phiala  igitur 
catellis  et  dire&oribus  rite  difpofitis,  mulier  ipfa 
globulum  alterius  dire&oris  fuper  os  facrum, 
alterius  fuper  os  pubis  collocet ;  et  iCtus  levif- 
fimi  aliquot  in  hac  directione  trajiciantur :  dein 
directores  ad  criftas  ilei  applicandi  funt,  et  iCtus 
trans  pelvim  mittendi ;  et  denuo  a  pedibus  ad  op- 
pofita  pelvis  latera.  Si  haec  adhibitio  nimis  in¬ 
grata  aegrae  fiat,  fcintillulae  per  veftes  a  parti¬ 
bus  utero  vicinis  educantur,  vel  aura'  folum  ; 
femper  vires  mulieris  refpiciamus.  oportet  ;  at¬ 
tentione  ad  has,  et  modum  adminillrandi,  Birch 
enarrat  eleCtricitatem  ne  uno  quidem  exemplo 
fpes  fuas  fefellifle:  Sed  eundem  aliis  evenire 

**  ,  f  •  'v  'VN 

fuccefium  vix  fperandum  eft. 

In  tra&atu  luo,  plurimas  fimpliciores  hiftorias 
amenorrhoeae  a  fe  fanatas  narrare,  fupervacuum 
efle  exiftimabat ;  paucas  tantum  eaique  infig- 
niores  refert,  in  quibus  tum  amenorrhoea,  tum 
fymptomata  graviora  ab  ea  orta,  machina  erant 
amota.  Breviter  nunc  fummatimque  has  hif- 
torias  exponam.  In  prima,  commotiones  a  capite 

ad  calcem,  per  duas  hebdomadas  fine  commodo 
*  -  •  .  fcranfmifias 


I 
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tranfmiffae  fuerant ;  ad  regionem  vero  uteri  fo- 
lum  determinatis,  pofl  fecundam  eie&rifationem 
menfes  provenerunt,  quamvis  per  annum  fere 
abfuerant,  et  alia  medicamenta  infeliciter  fuerant 
tentata. 

In  fecunda  hidoria,  diarrhoea  cum  amenor¬ 
rhoea  conjunda  erat,  et  utraque  poft  duas  adhi¬ 
bitiones  eleclricitate  eft  amota.  Tertia  atten¬ 
tionem  noftram  melius  meretur  :  Faemina,  cui 
menfes  per  feptem  vices  abfuerant,  ad  machi¬ 
nam  addu&a,  commotiones  ter  fuftinuit  ;  die 
quarto,  dolore  lateris  vehemente  affe&a  eft, 
quem  i&us  aliquot  depulerunt  :  ille  cito  redeuns 
iterum  atque  iterum  commotionibus  amotus  eftj 
tandem  adhibitione  iterata  faepius,  et  dolor  et 
amenorrhoea  finiuntur.  Hic  dolor  ufui  eledri- 
citatis  primo  fuccedens,  a  repetitione  medelae  in¬ 
expertos  abfterruiffet ;  nihilominus  ab  ejus  con¬ 
tinuatione  oriebatur  valetudo.  Quarta,  hiftoria 

- ' 

eft  mulieris,  quae,  folita  fluxus  vice,  erat  tertio 
quoque  menfe  haematemefi  correpta  ;  viribus  e- 
lectreis  brevi  ad  fanitatem  reftituta  eft. 

In  quinta,  amenorrhoea  novem  menfibus  labo¬ 
ranti  accedit  intumefcentia  crurum  permagna* 
limulque  varia  in  fede  dolores  :  ingravefcente 
tnorbo,  fyulptomata  anafarcae  fupervenerunt ;  in 
. .  _  .  ;  ’  hoc 


/ 
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hoc  rerum  ftatu,  eledri  vires  ad  renum  vicini¬ 
tatem  determinatae,  urinae  fluxum  uberiorem 
promovere  ;  ad  uteri  regionem,  menfes  eduxe¬ 
runt.  Cortex  Peruvianus  et  chalybs,  ob  fluo¬ 
rem  album  fupervenientem,  in  auxilium  vocata, 
fanationem  brevi  perfecerunt.  Sexta  hiftoria, 

retentionis  menfium  eft  ;  puella  infuper  labio 

✓ 

tumefado  et  ulcerato  vexabatur,  fpeciem  car¬ 
cinomatis  prae  fe  ferente,  qui  morbus  ma¬ 
trem  fuam  antea  e  medio  fuftulerat  ;  labia 
pudendi  quoque  fimiliter  erant  aflfeda.  Multis 
remediis  ad  menfes  ciendas  incaflum  tentatis, 
ad  eledricitatem  denuo  decurfum  eft :  Brevi 
labium  fanum  fadum  efl: ;  et  diuturniore  adhi¬ 
bitione  menfes  ubertim  provenerunt.  Ulcera 
in  naturalibus  lotionibus  aquae  vegeto-mineralis 
fanata  funt,  et  puella  a  nofocomio  dimifla  efl: 
percurata. 

Hifloria  poftrema  a  Birch  enarrata,  foefriinae 
eft,  cui  crura  poft  puerperium  ulceribus  dolorifi- 
cis  laborabant ;  menfes  per  annum  fere  abfue¬ 
rant,  et  tempore  quo  fluere  folebant,  nixus  quof- 
dam  et  dolores  fentiebat ;  his  invadentibus  Birch 
eledricitatem  adhibuit ;  poftero  die  menfes  pro¬ 
venere  ;  et  ulcera  tribus  hebdomadis  fanata 


funt  *. 

Haec, 

#  Dr  Lind  in  epiftola  ad  Cavallo  hiftoriam  refert  fae- 


minae 


» 
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Haec,  et  exempla  fimilia  a  Mauduyt  relata* 
documento  fatis  infigni  funt,  quam  longe  aliis 
emmenagogis  praeftat  eledricitas  $  et  fane  per¬ 
multum  eft  optandum,  ut  cuique  oppido  machina 
effet,  ad  quam  plebeiae  amenorrhoea  laborantes 
recurrerent,  et  ad  fanitatem  pervenirent  e  mor¬ 
bo  periculofo,  cui  ex  earum  conditione  tam  funt 
obnoxiae.  In  Menorrhagia  a  debilitate  pendente, 
an  aura  eledrica  adhibenda  eft  ?  Tindurae  can¬ 
tharidum,  in  hoc  morbo  efficacia,  ad  hanc  fen- 
tentiam  me  adduceret. 


OPHTHALMIA, 


Cum  a  vaforum  laxitate  fit  orta,  optimo  cum 
fructu  eledricitate  tradatur  :  auram  a  pundo 
tenui  ad  oculum  determinare  oportet.  Lacrymis 
ubertim  deftillantibus,  intermittenda  eft  admini- 
ftratio,  dum  aeger  eas  abftergeat ;  dein  iteranda 
eft,  et  per  decimam  horae  partem  bis  in  die ; 

hoc  - 

minae  generofae  apud  Bombay,  cui  crurum  confuetudines 
inter  geftationem  deficiebant.  Pofteam,  varia  medicamenta 
feptem  menfibus  fruftra  fuere  adhibita  ;  tandem  ele&rici*» 
tati  aegra  fubje&a  tertio  die  eft  percurata. 
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hoc  modo  inflammatio  poft  aliquot  dies  plerum¬ 
que  difcutitur.  Scintillae  et  commotiones  adhi- 

\ 1 

bitae  fuerunt,  et  profpero  cum  eventu  ;  fed  ratio 
jam  commendata  tutior  eft,  et  quod  fcio  eandem 
poflidet  efficaciam.  Diftantia  acus  metallici  ab 
oculo  pollicem  faltem  debet  habere  ;  fed  mode¬ 
randa  eft  fenfilitate  aegri.  Prodeft  porro  aura 
in  ophthalmia  aftiva  5  vi  quadam  forfitan  anti- 
fpalmodica  ;  in  hac  vero  morbi  fpecie  cautiffime 
adhibenda  eft.  In  Gallia  Mauduyt  faepe  ele&ri» 

citatem  pro  ophthalmia  commendavit ;  fed  incaf- 

«  t  »  .  , 

fum  ;  nam  aegri,  vanis  terroribus  correpti,  ne 
precibus  quidem  fle&i  potuerunt,  ut  machinam 
adirent. 

■  1  ✓  q  *  ^ 

.  i  *  *  »  -  .  .  *  •  -  -V  ■-.»  -  -v»'  • 

« 


^  AMAUROSIS. 

iS Bnnq  £  •  • 

In  hoc  morbo,  ele&ricitas  vario  cum  eventu 
adhibita  eft,  faepe  feliciter,  faepe  incaflum ;  fed 
nunquam,  quod  fcio,  injuria  ab  ufu  ejus  orta  eft. 
Praecipue  iis  cafibus  accommodata  videtur,  qui 
ab  amenorrhoea,  evacuationibus  immodicis,  vel 
a  fpafmis  mufculorum  oculi,  ortum  ducunt.  Au- 
ram  tyanfmittere,  ficut  in  ophthalmia  praefcrap- 

tum» 


r 
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tum,  ex  ufu  erit ;  neque  alienum  eft,  i&us  ali¬ 
quot  leviflimos,  ab  occipitis  parte  inferiore  ad 
eam  frontis  partem,  quae  fupra  oculum  affe&um 
jacet,  determinare.  Hiftoria  a  Becket  *  confcri- 
bitur,  hujus  afte&ionis  machina  tra&atae,  in  qua 
homo,  qui  quatuor  et  viginti  annos  oculis  fuerat 
captus,  brevi  ad  vifum  reftitutus  eft  ejus  auxilio. 
Plurima  amaurofis  exempla  a  Hey  chirurgo 
Leedefienfi,  de  Sauffure  in  Gallia,  aliifque  f  feli¬ 
citer  tra&ata  funt.  In  nofocomio  quoque  Edin- 
burgi,fperato  cum  eventu,  ele&ricitas  adhibita  eft. 
Quelmalz  \  ex  propria  fua  experientia,  multis 
exemplis  confirmata,  eledjricitatem  plus  in  a- 
maurofi  prodeffe,  quam  in  alia  aliqua  affe&ione 
paralytica,  afleverat.  In  aliis  quoque  morbis 
oculi  ele&ricitas  profuit :  In  tra&atu  Becket 
duae  memorantur  hiftoriae,  ubi  pelliculae  a  cor¬ 
nea  depulfae  erant ;  et  infignior  a  Cavallo  me¬ 
moratur,  opacitatis  humoris  vitrei,  quae  machi¬ 
na  eft  difcuffa  :  idem  inluper  addit, 

66  In  omni  Fiftulae  Lacrymalis  exemplo,  quod 
fcio,  fatis  diu  electrifatione  tra&atae,  percuratio 

facta 

*  BeckeFs  Treatife. 
t  Floyer,  Wefley,  Sigaud  de  la  Fond. 

$  Recueil  fur  1’eletf ricite. 
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tacta  eft.”  Hoc  duobus  exemplis  confirmat,  u- 
num  a  Lovett,  alterum  a  clar.  Partington  trana¬ 
tum,  Curatio  comrriodiflima  eft,  auram  etfcin- 

'  * . 

tilias,  a  fede  morbi  educere,  per  decimam  horae 

,  *  'f  '  ►  ,  *  *  *  t 

-  partem  in  dies, 

|  O  U.W  ±V,ir+i 

SURDITAS, 


Cum  a  mala  partium  conformatione  oriatur, 
fupervacuum  eft  ad  eledricitatem  currere :  ubi 
autem,  a  fordium  coitu,  vel  a  frigore,  atit  poft 

febrem,  ortum  habet,  optime  votis  noftris  re-. 

*  1 

fpondet  *  hoc  remedium.  Adhibitio  qua  uti , 
oportet,  haec  eft  ;  fcintillulae  ab  interna  aure,  . 
direftore  in  tubo  vitreo  inclufo,  educendae  funt :  . 
aura  ipfa  in  quibufdam  cafibus  fufficit,  in  aliis  , 
prodeft  iftus  leviores  trans  aures  determinare. 
Effedus  quos  primae  praeftant  adhibitiones,  non 
multum  ad  iterationem  incitant ;  interna  pars 
auris  tumida,  auditus  gravior  fit :  adhibitione 
vero  quatuor  vel  quinqUe  dies  producta,  cerumen 

F  ,  in 

*  Mauduyt.  Becket. 


* 
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in  majore  exit  quantitate,  intumefcentia  decre- 
Icit,  et  ab  eo  tempore,  fi  unquam,  auditus  emen¬ 
datus.  Exempla  utilitatis  ejus  in  tradatu  Becket 
invenienda,  tentamen  fuadent  in  omni  cafu,  nifi 
ubi  vitium  a  flrudura  partium  mutata  pendean 
Wefley  levationem  multam  feni  attulit,  qui  fur- 
ditate  annos  triginta  duos  laboraverat :  Wilfon  * 
quoque  matronam  percuravit,  quae  auribus  per 
feptendecim  annos  fuerat  capta.  Iii  plurimis 
exemplis  fine  frudu  adhibitam  effe  eledricitatem, 
haud  negandum. 


O  D  O  N  T  A  L  G  I  A. 

Quum  frigori  aliaeve  fimili  caufae  fuccedafc, 
faepe  aura  adhibita  amovetur  :  fi  vero  a  carie 
dentis  oriatur,  eledricitas  omnino  evitanda  eft  ; 
nunquam  enim  in  hoc  cafu  levationem  affert, 
dolorem  faepe  multum  adauget.  Exempla  non 
defunt  ubi  Cynanche  machina  eft  amota ;  Lovett 
et  Adlam  feliciter  ea  ufi  funt,  et  experientia  Fer- 
gufon  j-  et  Becket  famam  ejus  confirmat. 

T  U- 

*  Becket’s  Treatife  on  Eieftricity. 

f  Fergufon’s  Ele&ricity.  Becket  on  Ele&ricity. 
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TUMORES. 


Ubi  hi  in  glandulis  praefertim,  ab  obftruc- 
tione  oriantur,  incipientes  viribus  eledtri  plerum¬ 
que  difcutiuntur  * ;  inter  hos  enumeranda  ve¬ 
niunt,  parotis,  bubo,  tumor  mammarum,  pernio, 
erythema,  necnon  tumores  fcrophulofi*  fchirrofi, 
et  alii  fimiles.  In  plerifque  his,  aura  pun&o 
metallico  educenda  eft  per  duodecimam  horae 
partem  in  die.  Mitiflima  adhibitio  praecipue 

\ 

his  vitiis  convenit.  Zetzell  f,  tumores  eos  gan¬ 
glia  di£ta,  in  tribus  exemplis,  machina  difcuffos 
effe,  commemorat :  Jallabert  f  inter  primos,  vi¬ 
res  ejus  in  tumoribus  fcrophulofis,  et  faufle  qui¬ 
dem,  tentavit  ;  et  Cavallo  infuper  ait,  illos,  fub 
initium  tra&atos,  plerumque  hoc  remedio  depul- 
fos  effe. 

De  hydarthro  non  femel  a  Birch  difcuffo  nu¬ 
per  certior  fa&us  fum,  et  in  quibufdam,  poft- 
quam  offa  §  et  cartilagines  deformata  fuerant. 

In 

*  Cavallo  on  Med.  Eledh 
f  Recueil  fur  1’Eledricite* 

J  Ibid. 

i  Cavallo  Med.  Ele&. 
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In  pernionibus  profpere  adhibitas  efie  fcintiilas 
eleclreas,  commemorant  Jallabert,  Defhais,  Sau- 
vage,  Mazars  de  Cazelle,  et  Mauduyt.  In  Bubo¬ 
nibus  incipientibus,  etiam  a  venere,  leviffima  aura 
cum  fru&u  adhibenda  eft  *  :  Erythematis  ma¬ 
china  depulfi,  duo  confcribuntur  exempla  in 
Becket  traftatu.  Mauduyt  cafum  refert  in  quo 
lupia  permagna,  fub  mamma  muliebri  fita,  elec- 
tricitas  ufu  amota  eft.  Haec  relata  exempla,  u- 
bicunque  talia  vitia  occurrant,  ad  tentamen  ma¬ 
chinae  fuadendum,  fufficiant. 


CARCINOMA, 

Hic  morbus,  nunquam  quod  fcio  depulfus  fuit 
machina,  dolores  vero  cruciantes  qui  eum  comi¬ 
tantur,  levationem  faepe  accepifie,  haud  dubitan¬ 
dum.  In  uno  cafu,  molem  carcinomatis  inve- 

‘  *  i '  ’ 

terati  multum  minuit  Cavallo,  adhibitione  aurae 
leviffimae  ;  addit  etiam,  fanitatem  a  produdlo 
ejus  ufu  in  profpe&u  efle.  Sed  idem  fucceflfus 
globis  rarq  fperandus  eft. 

Efficacia 

*  Cavallo  Med.  Ele£h 

Utilitatem  machinae,  in  variis  affectionibus  venereis, 
fcilicet,  (i  chordee,  gleet,  venereal  warts,”  aliifque,  com¬ 
pertam  habemus  a  viro  ili.  Hunter.  Vide  Hunter  ou 
fhe  venereal  difeafe,  pag.  93.  99.  106.  107.  and  251, 
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Efficacia  ele&ricitatis  contra  glandularum  ob- 
ftru&iones,  orire  videtur  e  viribus  fuis  antifpaf. 
modicis,  et  ftimulatricibus  conjun&im,  quibus, 
tum  via  aperta,  tum  impulfu  humoribus  illato^ 
circuitus  ita  per  vafa  extrema  reftituitur* 

V  *  •  «.  A  •  JV  •  i.  t  \  •  '  •' 


ULCERA. 

ft 

i  < 

A  / 

Haec  *  quoque,  eledlrifatione  inftituta,  ad  fa« 
nationem  properant :  Aura  ad  vulnus  determi¬ 
nanda  eft  pun&o  tenuiffimo,  diftante  a  parte 
prout  fenfus  ejus  afficiatur  :  unde  fit  ut  fuppura- 
tip  primo  augetur,  cito  vero  exinde  minuitur 
paulatim,  et  ulcus  fanatur. 

Ad  finem  tandem  perventum  eft  enumera¬ 
tionis  longae  morborum,  in  quibus  fanitas  ab. 
tam  infignis  remedii  ufu  profpicienda  eft  ;  alii 
adjungi  poflent,  ubi  ele&rifatio  profuit  j  led  nu- 
merofa  haud  fetis  funt  exempla  ad  conclufionem 
certam  fanciendam.  Nomina  confcribere  fuffi- 
ciet ;  afphyxia  f ,  dyfphagia,  raucedo,  ifchuria, 

bronchocele, 

*  Cavallo. 

i  Infigne  contra  afphyxiam  remedium  efle,  a  Fother- 
giil  compertum  Rabemus.  Vide  Hints  on  Animation* 
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bronchocele,  tinnitus,  hyfteria,  oedemata  cru¬ 
rum,  omnia  per  machinam  fanata  funt ;  fed  ufus 
ele&ricitatis  his  in  morbis  anceps  eft,  et  ita  per¬ 
manebit,  donec  experientia  uberior  eum  vel 
confirmet  vel  repudiat. 

His  peradtis,  tantum  fupereft  ut  generalia  quae¬ 
dam  pauca  animadvertam. 

Quamvis  ele&ricitas  videtur  tam  infignis  effe 
efficaciae,  in  morbis  fupra  recenfitis.  attamen  in 
univerfis  tenendum  eft,  eam  max*  ne  votis  noftris 
refponfuram,  aliis  remediis  Innui  cum  ea  adhi¬ 
bitis  ;  in  multis  calibus  machio  a  et  medicamenta 
fimul  conjun&a  multum  juvant,  ubi  feorfim, 
aut  his  aut  illa  adhibitis,  nulla  fpes  fanitatis  fefe 
offert. 

Quod  ad  ele&ricitatem, c  negative’  appellatam, 
attinet,  nihil  fcio  quod  efficaciam  ejus  in  medi¬ 
cina  comprobet ;  de  effe&u  ejus  in  corpus  hu¬ 
manum  multum  difceptatur,  et  tam  diverfas  de 
hac  re  fententias  componere  non  in  me  eft. 

Bertholon  *,  in  libello  fuo  ingeniofo,  ftatuit, 
eleclricitatem  omnino  caufam  effe  valetudinis  et 
morbi ;  priorem,  a  jufta  proportione  materiae 

electricae 

*  Pe  PEle&ricite  du  corp  humain  dans  Petat  de  fante 

de  maladie  par  M.  Bertholon. 
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eledricae  per  corpus  diffufae  \  pofteriorem  vero, 
a  nimia  ejus  abundantia  aut  penuria,  pendere  : 
morbos  ab  hac  ortos  optime  curandos  efle  elec- 
trifatione  pofitiva,  ceu  corpus  materia  eledri  o* 
nerando  \  morbis,  e  contra,  ab  illa  maxime  ac¬ 
commodatam  efle  eledrifationem  negativam,  vel 
detradionem  materiae  redundantis  e  corpore. 

Sed  unde,  quaefo,  talis  oriatur  inaequalitas,  in 
quantitate  hujus  ignis  per  corpus  diffufa  ?  Ber- 
tholon  ait,  eam  a  majore  vel  minore  ignis  elec¬ 
trei  ab  aere,  pulmonibus,  aut  poris  inhalentibus 
abforpti,  provenire.  Sane  cum  confldero  qualis 
fit  dedudor  hujus  fubtilis  materiae  corpus  hu¬ 
manum,  et  quod  aer  illud  circumambiens,  raro 
aliter  eledricitate  afficitur  quam  terra  fubj acens, 
concipere  nequeo,  quomodo  aut  abforbeatur  cor¬ 
pore,  aut  (fi  eflet  abforpta)  tales  praedaret  effec¬ 
tus.  Denique,  quid  fadum  efl  in  eledrifatione 
pofltiva  et  negativa  refpeciamus :  in  priore,  cir¬ 
cuitus  efl  materiae  eledricae  a  terra  ad  cylin¬ 
drum  vitreum,  dien  ad  dedudorem,  et  homi¬ 
nem  fellae  infidentem,  unde  in  aera  lente  effluite 
in  pofteriore,  catella  fellae  vitro  fuffultae,  •  ad 
pulvillum  cylindri  neditur,  et  materia  fubtilis 
ab  aere  circumpofito,  ad  corpus  fluit,  et  inde  ad 
machinam ;  fed  cum  aer  mancus  flt  eledricitatis 

dedudor^ 
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deduftor,  tranfitus  materiae  ab  eo  ad  corpus 
lentior  fit ;  differentia  igitur  inter  has  duas  elec- 
trifationis  fpecies,  in  hoc  conftare  videtur,  quod 
in  negativa  di&a,  aura  eleftrica  in  minore  qUan- 
titate  per  corpus  tranfeat,  quam  in  pofitiva.  Le¬ 
nior  igitur  haec  adhibitio  eft  quam  quod  mag¬ 
num  aliquod  commodum  inde  fperare  poffumus ; 
et  hanc  fententiam  Mauduyt  aliorumque  experi- 
entia  comprobat. 


FINIS. 
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